Inz. POLIKARP 


DANECKI 


NAJDROŻSZY M/ 7, OJCIEC, DZIADZIUS I BRAT 
DŁUGOLETNI FRACOWNIK KOMBINATU HiL 


zmarł w 73 roku życia, dnia 16 grudnia 1982 roku, 


Wyprowadzenie zwłok z domu pr:cdpogrzebowego na cmentarzu w Grebalowie nastąpi 


w czwartek 23 grudnia 1982 r. o godz. 10.15, o czym zawiadamia pogrążona w głębokiej żałobie: 


RODZINA 


Miejskie Przedstebtorstwo Usług Komunalnych 
PUNKT USŁUG POGRZEBOWYCH Nr 1 
Kraków, ul Boletavieke 41 — tejefen 11WW 


